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PART III 
Public Works Department 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഭരണവിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം) 

നടപടിക്രമം 
വിഷയം: - പൊ . മ . വ . - ജീവ ന ക്കാര്യം - പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് വിശമ മന്ദിര ങ്ങ ളിൽ സേവ ന മ നുഷ്ഠിക്കുന്ന 

മാനേജർ ഗ്രേഡ് II - മാരുടെ 1- 10 - 2012 മുതൽ 31- 3 - 2016 വരെയുള്ള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 
സൂചന - (1 ) 28 - 8- 1987 - ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ പി / 78 / 87/ പി . ഡബ്ദ & ടി . 

(2 ) 5-3- 2014 - ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ് . സി4/ 13011/12. 
(3 ) 15- 5 - 2014, 22 -7 - 2014, 23 - 1- 2015, 2 - 2 - 2016 എന്നീ തീയതികളിലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ ഇഇ3 / 3370/ 12. 

ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ്. സി4 /12347 /16 തീയതി 30 -7- 2016 
സൂചന ( 2 ) - ലെ ഉത്തരവിൻപ്രകാരം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിശ്രമമന്ദിരങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മാനേജർ 
ഗ്രേഡ് II - മാരുടെ 30 - 9 - 2012 വരെയുള്ള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ആയതിന്റെ തുടർച്ചയായി ടി ജീവനക്കാരുടെ 1- 1- 2012 മുതൽ 31- 3 - 2016 വരെയുള്ള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്, 
സൂചന ( 3) - ലെ സ്ഥാനക്കയറ്റ ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വിശ്രമമന്ദിരങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 
ജീവനക്കാർ, കെയർടേക്കർമാർ എന്നിവരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കേരള സ്റ്റേറ്റ് & 
സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് റൂൾസ് 1958 - ലെ സീനിയോറിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കുന്നു . ആയത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട മേലധികാരികൾ ശേഖരിച്ച് 
ടിയാളുകളുടെ അധീനതയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറിവിലേക്കായി നൽകേണ്ടതാണ്. 

കൂടാതെ ടി സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ പേര് ഉൾപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നിട്ടും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ വിവരങ്ങൾ തെറ്റായോ 
അപൂർണ്ണമായോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവർ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാതിയോ ആക്ഷേപമോ ഉള്ളവർ ടി ആളുകളുടെ 
പരാതികൾ അവ യാ ധാ ര മായ രേഖകൾ സഹിതം മേല ധികാരി മുഖേന ഒരു മാസത്തിനു ള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ( ഭരണവിഭാഗം). 
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Sl. 


No . 


Date of 
Joining in Remarks 

PWD 


4 -10 - 1997 


9-6 - 1999 


ANNEXURE -I 
Provisional Seniority List of Manager Grade- II in Rest Houses for the 
Period from 1- 10 - 2012 to 31 -3 - 2016 

No. and date of 
Date of Qualification 
Name 

Promotion Order in 
Birth Gen ./ Technical 

the cadre of Manager 

Grade - II 
Majeed , S. 

25-6 -1961 

SSLC 

EE3- 3370/2012 dt. 

15 - 5 - 2014 
Susamma, S . 

20-5 -1962 

SSLC 

EE3-3370 /2012 dt. 

15 -5 -2014 
C . Govindan 

10 - 11-1960 

SSLC 

EE3-3370 /2012 dt. 

15 -5 -2014 
Mary , A . C . 

24 -12 -1963 

SSLC 

EE3- 3370 /2012 dt. 

15 -5 - 2014 
C . Sabu 26 -5 - 1967 SSLC , IT FITTER EE3- 3370 /2012 dt. 

22 -7 -2014 
V. V . Vipinan 

31 -5 - 1973 

SSLC 

EE3 -3370 /2012 dt. 

23 - 1- 2015 
Shahul Hameed, M . A . 30 -5 - 1973 

SSLC 

EE3- 3370 /2012 dt. 

2 -2 - 2016 


1- 10 - 1999 


6 -7-2000 


16 - 12 -2000 


1-6 - 2001 


7 


21 -2 - 2003 


ANNEXURE - II 


Appeal on the Provisional Seniority List of Manager Grade - II for the 

Period from 1- 10 -2012 to 31 -3 -2016 
1. Name ( in Block Letters ) 

Designation 

Date of Birth 
4. Serial Number in the Seniority List 
5. Qualifications 

(a) General 

(b ) Technical 
Number and date of advice by the P.S . C . 
7. In case of candidates appointed other than 

P.S . C . 

(a ) Nature of appointment 
8 . Number and date of Promotion Order 
9. Date of commencement of Continuous Service 
10 . Ground of appeal 
Place : 
Date : 

Signature of the Employee. 
CERTIFICATE 


6 . 


Certified that the above particulars have been verified by me with reference to his Service Register and other 
relevant records in this office and found them as correct . 


Place: 
Date : 


Signature and Designation 

of Controlling Officer. 


(Office Seal) 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ . ഡി . റ്റി .( ടി ) 06/ 2016 - 17. 

2016 ആഗസ്റ്റ് 8. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ 8 - 9 - 2016 , 4 മണിവരെ മത്സരസ്വഭാ വ മു ള്ള ദർഘാ സു ക ൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേ ദിവസം 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി ആയാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അവ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി മുതൽ 2 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 

ദർഘാസ് പ്രവർത്തി 
| കമ 

കരാറുകാരനു 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം പ്രമാണത്തിന്റെ തീർക്കേണ്ട 
നമ്പർ 

വേണ്ട യോഗ്യത 
അടങ്കൽ തുകയും 

വില് 

കാലാവധി 


( 1) 


- (3 ) 


(4 ) 


( 5) 


| ( 6 ) 


500 +5 % വാറ്റ് 


25 ദിവസം 


1 43/ 2016- 17 - തൃശ്ശൂർ ഗവ . കോളേജ് പോർട്ട്സ് റൂം 6, 300 

വൈദ്യുതീകരണം ( പുനർ ദർഘാസ്) - 2, 50,000 


പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി / സി ക്ലാസ് 


500 +5 % വാറ്റ് 


25 ദിവസം 


450 + 5 % വാറ്റ് 


25 ദിവസം 


2 44 / 2016 - 17 - എൽ. എ . സി.- എ . ഡി. എസ്. തൃശ്ശൂർ 6,300 

പുതുക്കാട് ഗവ . ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയാലിസിസ്യൂണിറ്റ് 
ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം 

( പുനർ ദർഘാസ്) - 2, 50,000 
3 45/ 2016- 17 - എൽ. എ . സി .- എ . ഡി . എഫ് . തൃശ്ശൂർ 5, 500 

പഴഞ്ഞി ഗവ. വി .എച്ച്.എസ്.എസ്. പുതിയ ക്ലാസ് 
റൂം ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം (പുനർ ദർഘാസ്) 

- 2, 20 ,000 
- 46 / 2016 - 17 --തൃശ്ശൂർ പി. ഡബ്ലിയു . ഡി. ബിൽഡിംഗ് 11,800 
സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ 15 കെ . വി . എ . ഡി . ജി . 
സൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ ദർഘാസ്) - 4,70,000 


പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി / സി ക്ലാസ് 


940 +5 % വാറ്റ് 


45 ദിവസം 


പൊതുമരാമത്ത് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി/ സി ക്ലാസും 
15 കെ . വി. എ . ഡിജി സെറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള 

യോഗ്യത് 
പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി / സി ക്ലാസ് 


540 + 5 % വാറ്റ് 


20 ദിവസം 


| 6 


800 + 5 % വാറ്റ് 


30 ദിവസം 


800 +5 % വാറ്റ് 


- 30 ദിവസം 


പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
“ എ / ബി/ സി ക്ലാസ് 
പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി/ സി ക്ലാസ് 


8 


800 + 5 % വാറ്റ് 


- 5 47 /2016- 17 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെസ്റ്റ് 6,800 

ഹോസ്പിറ്റലിൽ 75 & 35 കെ . വി. എ . ഡി . ജി. 
സൈറ്റിനുവേണ്ടി കേബിൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 2,70,000 
48 / 2016 - 17 - തൃശ്ശൂർ നാട്ടിക നിയോജകമണ്ഡലം, 10,000 
താണിയം കിഴുപ്പുള്ളിക്കര നളന്ദാ ഹൈസ്കൂൾ 

പുതിയ കെട്ടിടം വൈദ്യുതീകരണം - 4,00,000 
7 49 /2016 -17 - തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് ജി. ആർ. എഫ്. ടി. 10,000 
എച്ച്. എസ്. എസ്. ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിംഗ് 
വൈദ്യുതീകരണം - 4,00 ,000 
50 / 2016 - 17 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 10,000 
ഹോസ്പിറ്റലിൽ കേടായ എസ്. വി. ടോപ്പ് ലൈറ്റ് 
(എൽ. ഇ . ഡി . സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്) പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ - 

- 4, 00, 000 
9 51/ 2016 - 17 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 12,500 

ഹോസ്പിറ്റലിൽ കേടായ ലൈറ്റ്, ഫാൻ (11 KV 
സബ് സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിംഗ്) എൽ. ഇ . ഡി. സ്ട്രീറ്റ് 

ലൈറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മുൻവശം കേടായ 
ഡി. ബി . ( സർജിക്കൽ ബ്ലോക്ക്) പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ - 

5, 00,000 
10 52/ 2016 - 17 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 12,500 

ഹോസ്പിറ്റലിൽ സെൻട്രൽ ലാബിലെ പവർ 
സപ്ലെശരിയാക്കൽ, ഒ. പി. ബ്ലോക്കിലെ പാട്ടക്ടീവ് 
ഡിവൈസ്ഡ്അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പുനഃസ്ഥാപിക്കലും - 
- 5, 00,000 


30 ദിവസം 


1,000 +5 % വാറ്റ് 


40 ദിവസം 


പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി / സി ക്ലാസ് 


1, 000 +5 % വാറ്റ് 


40 ദിവസം 


പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" എ / ബി/ സി ക്ലാസ് 
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( 2 ) 


- (3) 


11 53/ 2016 - 17 - പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് 5,800 500 +5 % വാറ്റ് - 30 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 
ഓഡിറ്റോറിയം പുനർ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ദർഘാസ്) - - 2,30,000 

" എ / ബി/ സി ക്ലാസ് 
12 54 / 2016 - 17 - പാലക്കാട് സബ്രഷറി ഓഫീസ്പുനർ 8, 000 640 + 5 % വാറ്റ് 25 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 3,20 ,000 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 

“ എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
13 55 / 2016 -17 - പാലക്കാട് കുമാരപുരം ഗവൺമെന്റ് 7, 500 600 + 5 % വാറ്റ് - 30 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 
എച്ച്. എസ്. എസ്. ക്ലാസ് റൂം കെട്ടിടം 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,00,000 

“ എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
14 56 / 2016 -17 -- പാലക്കാട് ബിഗ്ബസാർ ഹയർസെക്കന്ററി 12,500 1,000 + 5 % വാറ്റ് 40 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 
സ്കൂൾ പുതിയ ക്ലാസ് റൂം /ഓഡിറ്റോറിയം 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വൈദ്യുതീകരണം - 5,00,000 

“ എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
15 57 / 2016 - 17 - പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിങ്സ്കൂ ൾ 12 ,500 1,000 +5 % വാറ്റ് 40 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 
പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കെട്ടിടം വൈദ്യുതീ 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കണം - 5,00,000 

“ എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
16 58 /2016-17 - പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് 9, 100 730 +5 % വാറ്റ് - 25 ദിവസം 

പൊതുമരാമത്ത് 
ഫ്ളോർ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ പ്രത്യേകം മീറ്റർ 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കൽ - 3,63 , 000 

“ എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
17 59/ 2016 - 17 - പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് 11,700 930 + 5 % വാറ്റ് 25 ദിവസം 

പൊതുമരാമത്ത് 
ഫ്ളോർ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ പ്രത്യേകം മീറ്റർ 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കൽ - 4,65 ,000 

" എ / ബി/ സി ക്ലാസ് 
18 60/ 2016 - 17 - പാലക്കാട് വെണ്ണക്കര ഗവൺമെന്റ് 7,500 600 +5 % വാറ്റ് 20 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 
ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം കെട്ടിടം 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,00,000 

“ എ / ബി/ സി ക്ലാസ് 
19 61/ 2016 - 17 -- പാലക്കാട് മങ്കര ഹൈസ്കൂൾ കെട്ടിടം 6,300 500 + 5 % വാറ്റ് 20 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,50,000 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 

" എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
20 62/ 2016 - 17 - പാലക്കാട് കോട്ടായി ഗവ . ഹൈസ്കൂൾ 11,500 920+5 % വാറ്റ് 25 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 
കെട്ടിടം വൈദ്യുതീകരണം - 4,60,000 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 

“ എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
21 63/2016 - 17 - എറണാകുളം കാലടി സി.എച്ച്. സി.- യിൽ 12,500 1,000 +5 % വാറ്റ് 20 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 
ആറ് എയർകണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിക്കലും അതിന്റെ 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 
- വൈദ്യുതീകരണവും (പുനർ ദർഘാസ്) - 5,00 ,000 

" എ / ബി/ സി ക്ലാസ് 
22 64/ 2016- 17 - ഇടുക്കി അടിമാലി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് 9,500 800 + 5 % വാറ്റ് 30 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 
ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 

ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പണികളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും - 3,78,000 

" എ / ബി / സി ക്ലാസ് 
ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd . gov.in - ൽ പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് 
ക രാ റു കാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ ബി നീ യ ർ , പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം) , തൃശ്ശൂരിന് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാ സു കൾ രജി സ് റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059-80- 800 -96 -2 എന്ന ശീർഷകത്തിലും വിൽപ്പന നികുതി 0040- 00-111 -99 -01-00-0 എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും ട്രഷറിയിൽ ചെല്ലാൻ അടച്ച് രസീത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
എൻ. എസ്. സി./ ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റ് പോസ്റ്റോഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്/ ദേശസാൽകൃത ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ 
താഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം പണയപ്പെടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന 
ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

കോശി ജോൺ, 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 
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